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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1498 


8 Δεκεμβρίου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/ΟΙΚ. 17951 
Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας. (Έκδοση 1). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 σε συνδυασμό με τις δια¬ 
τάξεις του Π.Δ. 381/89 (ΦΕΚ 168/α/89) "Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας καιΤεχνολογίας". 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) 
"Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης". 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2773/99 (ΦΕΚ 286/Α/22.12.99) 
"Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθ¬ 
μιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατά¬ 
ξεις". 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Γενικές Διατάξεις 
Άρθρο 1 
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ισχύουν οι 
ορισμοί του άρθρου 2 του νόμου 2773/99 (ΦΕΚ Α 286) 
"Απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας - Ρύθμιση Θεμά¬ 
των Ενεργειακής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις": 

"ο Νόμος" σημαίνει τον νόμο 2773/99 όπως ισχύει, 
"ΡΑΕ" σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 

"άδεια" σημαίνει είτε άδεια παραγωγής είτε άδεια προ¬ 
μήθειας, 

"άδεια παραγωγής" σημαίνει άδεια χορηγούμενη βάσει 
των άρθρων 9 ή 11 του Νόμου, 

"άδεια προμήθειας" σημαίνει άδεια χορηγούμενη βάσει 
του άρθρου 24 του Νόμου (1) , 


<ν Στην παρούσα έκδοση του Κανονισμού η άδεια προμή¬ 
θειας αφορά μόνο την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 
σε επιλέγοντες καταναλωτές 


"Κάτοχος Άδειας" σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει 
χορηγηθεί άδεια, 

"μητρώο αδειών" σημαίνει το μητρώο που τηρείται από 
την ΡΑΕ στο οποίο καταχωρούνται οι άδειες που έχουν 
χορηγηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 
ή Εξαίρεσης 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 
ή Εξαίρεσης 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ή 
εξαίρεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό έχουντα φυ¬ 
σικά πρόσωπα που έχουν την υπηκοότητα Κράτους-Μέ- 
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα νομικά πρόσωπα ή 
κοινοπραξίες που εδρεύουν σε Κράτος-Μέλος της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης. 

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας 
παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά έχουν, τη¬ 
ρούμενης της παραγράφου 1, μόνον: 

(α) όσοι έχουν επιτύχει σε διαδικασία διαγωνισμού σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 11 του Νόμου, ή 

(β) προτείνουν την παραγωγή με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ή είναι αυτοπαραγωγοί, ή 

(γ) η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε περίπτωση 
που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος ή όταν συντρέχουν 
συνθήκες ανάγκης ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκο¬ 
πτος εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Άρθρο 3 

Υποβολή Αίτησης για Χορήγηση Άδειας ή Εξαίρεσης 

1. Αίτηση για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης υποβάλλε¬ 
ται στη ΡΑΕ σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στον 
Κανονισμό αυτόν. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγ¬ 
γραφα και στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισμό 
αυτόν και απόδειξη ότι έχει κατατεθεί στο λογαριασμό 
της ΡΑΕ το προβλεπόμενο τέλος. 

2. Ταυτόχρονα ο αϊτών υποβάλλει στον Υπουργό Ανά¬ 
πτυξης αντίγραφο της αίτησης και όλων των συνημμένων 
εγγράφων και στοιχείων. 

3. Η ΡΑΕ καταχωρεί άμεσα την αίτηση στο μητρώο αι¬ 
τήσεων το οποίο τηρεί. 
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4. Η αίτηση μπορεί να υποβάλεται οποτεδήποτε. Ο 
Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη ή εισήγηση της 
ΡΑΕ, μπορεί να αποφασίζει ότι αιτήσεις υποβάλλονται μό¬ 
νο μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο ή να καθορίζει ειδι¬ 
κότερους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδει¬ 
ών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου καθώς και για τη 
διαδικασία χορήγησης αδειών. Εφόσον καθορίζεται ορι¬ 
σμένη χρονική περίοδος για υποβολή αιτήσεων, αυτή δεν 
μπορεί να είναι συντομότερη των δύο μηνών. 

5. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής μπορεί να 
υποβάλεται και πριν από τη χορήγηση άλλων αδειών και 
εγκρίσεων που απαιτούνται. Η χορήγηση άδειας παρα¬ 
γωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέω¬ 
ση να λάβει άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. Ο αϊ¬ 
τών δεν επιτρέπεται να προχωρήσει πριν από τη χορήγη¬ 
ση της άδειας παραγωγής σε κατασκευές ή έργα που 
προβλέπονται στην αίτηση για χορήγηση άδειας, ακόμα 
και εάν έχει λάβει άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. 

Άρθρο 4 

Τύπος Αιτήσεων και Συνοδευτικά Έγγραφα 

1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής υποβάλ¬ 
λεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρ¬ 
τημα 1, Μέρος 1 του Κανονισμού αυτού και συνοδεύεται 
από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Πα¬ 
ράρτημα 1, Μέρος 2. 

2. Η αίτηση για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο 
που καθορίζεται στο Παράρτημα 3 του Κανονισμού αυτού. 

3. Η αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας υποβάλ¬ 
λεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρ¬ 
τημα 2, Μέρος 1 του Κανονισμού αυτού και συνοδεύεται 
από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Πα¬ 
ράρτημα 2, Μέρος 2. 

4. Η αίτηση για εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής 
άδειας προμήθειας υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο 
που καθορίζεται στο Παράρτημα 4 του Κανονισμού αυτού. 

Άρθρο 5 

Παροχή Περαιτέρω Πληροφοριών 

1. Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει την πα¬ 
ροχή εντός τακτής προθεσμίας περαιτέρω πληροφοριών 
από τον αιτούντα σχετικά με κάθε θέμα που κρίνει απα¬ 
ραίτητο η ίδια ή ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στην περίπτωση 
που δεν κοινοποιηθεί τέτοια ειδοποίηση η ΡΑΕ θεωρεί ότι 
η αίτηση είναι πλήρης. 

2. Εάν ο αϊτών δεν παράσχει εμπρόθεσμα τις πληροφο¬ 
ρίες που του ζητήθηκαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, 
ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, να απορρίψει την αίτηση. 

3. Στην περίπτωση που ο αϊτών υποβάλλει εμπρόθεσμα 
τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και η ΡΑΕ μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνάς από την υποβολή τους δεν ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η αίτηση είναι 
πλήρης. 

Άρθρο 6 

Δημοσίευση των Αιτήσεων 

1. Μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεση αίτησης για χο¬ 
ρήγηση άδειας, ο αϊτών δημοσιεύει σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην 
Αθήνα: 


(α) σύντομη περίληψη του περιεχομένου της αίτησής 
του, 

(β) ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα προβολής αι¬ 
τιολογημένων αντιρρήσεων ενώπιον της ΡΑΕ εντός προ¬ 
θεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση. 

2. Η ΡΑΕ φροντίζει ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπο¬ 
ρεί να λαμβάνει γνώση σχετικά με την αίτηση, τα συνημ¬ 
μένα έγγραφα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η ΡΑΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του αιτούντος, αποφασίζει 
ποιά στοιχεία ή έγγραφα θεωρούνται εμπιστευτικά και 
αποκλείει την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτά. 

Άρθρο 7 
Αντιρρήσεις 

1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί, εντός της προ¬ 
θεσμίας που ορίζεται στο Άρθρο 6, να προβάλει αιτιολο¬ 
γημένη αντίρρηση ενώπιον της ΡΑΕ, σε σχέση με αίτηση 
που υποβλήθηκε. Αντίγραφο των αντιρρήσεων κοινοποι¬ 
είται στον Υπουργό Ανάπτυξης. 

2. Η ΡΑΕ ενημερώνει τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις 
που προβλήθηκαν σχετικά με την αίτησή του. 

3. Η προβολή αντιρρήσεων δεν μπορεί σε καμία περί¬ 
πτωση να καθυστερήσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας 
ή εξαίρεσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Απόφαση για Χορήγηση Άδειας ή Εξαίρεσης 

Άρθρο 8 

Επεξεργασία Αιτήσεων 

1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας προβολής 
αντιρρήσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 6, η ΡΑΕ επε¬ 
ξεργάζεται την αίτηση, εφαρμόζοντας τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο Άρθρο 9, η ΡΑΕ επεξεργάζεται τις αι¬ 
τήσεις με τρόπο που θεωρεί κατάλληλο. 

2. Για τη διαμόρφωση της γνώμης της προς τον Υπουρ¬ 
γό Ανάπτυξης, η ΡΑΕ εξετάζει: 

(α) την αίτηση, τα συνημμένα έγγραφα και στοιχεία και 
όλες τις περαιτέρω πληροφορίες που υποβάλλει ο αϊτών 
(β) τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν κατά της αίτησης 
(γ) κάθε άλλη πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη. 

Άρθρο 9 

Κριτήρια για Διαμόρφωση Γνώμης 

1. Για τη διαμόρφωση της γνώμης της προς τον Υπουρ¬ 
γό Ανάπτυξης σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη αί¬ 
τησης για χορήγηση άδειας ή για την έκδοση απόφασής 
της για εξαίρεση, καθώς και σχετικά με τους όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια αυτή ή την 
εξαίρεση, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη ιδίως: 

(α) την ασφάλεια και προστασία του Συστήματος, του 
Δικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδε- 
δεμένου εξοπλισμού, 

(β) την προστασία του περιβάλλοντος, 

(γ) την αποδοτική παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, 

(δ) την πρωτογενή πηγή ενέργειας και την τεχνολογία 
που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί, 

(ε) τις τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές δυνα¬ 
τότητες του αιτούντος, 

(στ) την ωριμότητα του έργου προκειμένου για άδεια 
παραγωγής, 
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(ζ) τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δημόσιας 
ωφέλειας, 

(η) το μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδίασμά της χώ¬ 
ρας. 

(θ) την προστασία των καταναλωτών, 

(ι) επισημάνσεις άλλων δημοσίων αρχών σχετικά με θέ¬ 
ματα εθνικής ασφάλειας. 

2. Για χορήγηση άδειας που αφορά υδροηλεκτρικό 
σταθμό, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη και θέματα σχετικά με τον 
ολοκληρωμένο σχεδίασμά ανάπτυξης και ενεργειακής 
διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολο- 
γικής λεκάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
1739/1987 (ΦΕΚ Α 201), όπως ισχύει. 

Άρθρο 10 
Γνώμη της ΡΑΕ 

1. Η ΡΑΕ υποβάλλει τη γνώμη της σχετικά με κάθε αίτη¬ 
ση στον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία τριών 
μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ή αίτηση θεω¬ 
ρήθηκε πλήρης, κοινοποιεί αντίγραφο της γνώμης της 
στον αιτούντα και φροντίζει ώστε το κοινό να ενημερωθεί 
για αυτήν. 

2. Η ΡΑΕ με αιτιολογημένη απόφασή της που κοινοποι¬ 
είται στον αιτούντα καιτον Υπουργό Ανάπτυξης μπορεί να 
παρατείνει την παραπάνω προθεσμία. 

3. Στη γνώμη της ΡΑΕ είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 
προτάσεις σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τους περιορισμούς, που η ΡΑΕ κρίνει ότι είναι απαραίτη¬ 
το να περιληφθούν στην άδεια. 

4. Οι όροι, προϋποθέσεις ή περιορισμοί που προτείνο- 
νται από τη ΡΑΕ για να περιληφθούν στην άδεια αναφέ- 
ρονται κυρίως στους γενικούς όρους που περιλαμβάνο¬ 
νται στα Παραρτήματα 5 και 6 του παρόντος. Η ΡΑΕ μπο¬ 
ρεί με αιτιολογημένη γνώμη της να προτείνει επιπλέον 
όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς. 

Άρθρο 11 

Αποφάσεις επί Αιτήσεων 

1. Μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της 
γνώμηςτης ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει σχε¬ 
τικά με την αίτηση. 

2. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολο¬ 
γημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που κοινο¬ 
ποιείται στον αιτούντα και γνωστοποιείται στη ΡΑΕ. 

Άρθρο 12 
Δημοσιότητα 

1. Η απόφαση χορήγησης άδειας, κοινοποιείται στον αι- 
τούντα και γνωστοποιείται στη ΡΑΕ η οποία την καταχω¬ 
ρεί στο μητρώο αδειών. 

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δημοσιεύει περίληψη της 
άδειας σε ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας 
που εκδίδεται στην Αθήνα. 

3. Η άδεια τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία εκδόσε- 
ώς της από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή από την ημερομη¬ 
νία που ορίζεται σε αυτήν. 

Άρθρο 13 

Όροι, Προϋποθέσεις και Περιορισμοί στην Άσκηση 
Δικαιωμάτων που Παρέχονται με την Άδεια 

1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις ή οι περιορισμοί στην άσκη¬ 


ση δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια αναφέρο- 
νται κυρίως στους γενικούς όρους που περιλαμβάνονται 
στα Παραρτήματα 5 και 6 του παρόντος. Ο Υπουργός 
Ανάπτυξης μπορεί να περιλάβει στην άδεια επιπλέον 
όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς. 

2. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας με περιεχόμενο, 
όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς που διαφέρουν ου- 
σιωδώς από την εισήγηση της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυ¬ 
ξης δημοσιοποιεί αιτιολογημένη γνώμη. 

Άρθρο 14 
Παρατάσεις 

1. Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύ¬ 
τερου των δύο τρίτων της χρονικής διάρκειας ισχύος της 
άδειας ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να υποβάλει αίτηση πα¬ 
ράτασης της διάρκειας ισχύος της. 

2. Για τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας ισχύος 
της άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 
και 13 του Κανονισμού αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
Τροποποιήσεις Αδειών 

Άρθρο 15 

Αρμοδιότητα Τροποποίησης Αδειών 

1. Η άδεια τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη ή εισήγηση της ΡΑΕ, σύμ¬ 
φωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 16 
έως και 18 του Κανονισμού αυτού. 

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης με αιτιολογημένη απόφασή 
του την οποία δημοσιοποιεί μπορεί να μην αποδεχθεί τη 
γνώμη ή εισήγηση της ΡΑΕ ή να αποφασίσει τροποποίη¬ 
ση της άδειας που διαφέρει ουσιωδώς από τη γνώμη ή την 
εισήγηση της ΡΑΕ. 

Άρθρο 16 

Ανακοινώσεις Τροποποίησης Άδειας 

1. Η ΡΑΕ, μετά από αιτιολογημένη αίτηση που της έχει 
υποβληθεί από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον ή 
μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ή αυτεπαγ- 
γέλτως μπορεί να εισηγείται ή να γνωμοδοτεί σχετικά με 
την τροποποίηση άδειας ή κατηγορίας αδειών. 

2. Πριν την εισήγηση ή γνωμοδότηση περί τροποποίη¬ 
σης άδειας ή κατηγορίας αδειών, η ΡΑΕ προβαίνει σε δη¬ 
μοσιοποίηση της πρόθεσής της να εισηγηθεί τροποποίη¬ 
ση άδειας ή κατηγορίας αδειών στην οποία περιλαμβάνει 
αιτιολόγηση της σκοπιμότητας για τροποποίηση και εκτί¬ 
μηση των ενδεχόμενων συνεπειών της. 

3. Η δημοσιοποίηση αυτή γίνεται με τρόπο που η ΡΑΕ 
θεωρεί κατάλληλο προκειμένου να λάβουν γνώση τα πρό¬ 
σωπα που είναι πιθανόν να επηρεάζονται από την τροπο¬ 
ποίηση, και οπωσδήποτε ενημερώνει σχετικά τον αντί¬ 
στοιχο ή αντίστοιχους Κατόχους Άδειας και τον Υπουργό 
Ανάπτυξης. 

4. Στη δημοσιοποίηση καθορίζεται προθεσμία που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών εντός της οποί¬ 
ας μπορούν να προβληθούν αιτιολογημένες αντιρρήσεις 
από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον. 

5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η ΡΑΕ 
εξετάζειτις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν και άλλες πλη¬ 
ροφορίες που θεωρεί απαραίτητες και εντός προθεσμίας 
τριών μηνών μπορεί αιτιολογημένα είτε να αποφασίσει τη 
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μη τροποποίηση είτε να υποβάλει στον Υπουργό Ανάπτυ¬ 
ξης εισήγηση ή γνώμη τροποποίησης της άδειας ή κατη¬ 
γορίας αδειών. Σε κάθε περίπτωση η ΡΑΕ προβαίνει σε 
δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 3. 

Άρθρο 17 

Τροποποίηση των Γενικών Όρων που Περιλαμβάνονται 
στα Παραρτήματα 5 και 6 

1. Οι όροι που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 5 και 
6 του Κανονισμού αυτού μπορούν να τροποποιούνται με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη ή 
εισήγηση της ΡΑΕ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν ισχύουν 
αναδρομικά για τις άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί, 
εκτός εάν αυτό ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Κανονισμού αυτού. 

2. Η τροποποίηση κατά το παρόν άρθρο ακολουθεί τη 
διαδικασία δημοσιοποίησης και αντιρρήσεων, καθώς και 
τις σχετικές προθεσμίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο 

16. 


Άρθρο 18 

Τροποποίηση Κατόπιν Συμφωνίας 

1. Όροι μίας άδειας μπορεί να τροποποιηθούν με από¬ 
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη ή ει¬ 
σήγηση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογη¬ 
μένη πρόταση που υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Κάτοχο 
της Άδειας. Ειδικότερα, τροποποίηση όρων της άδειας 
που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 5 και 6 του Κα¬ 
νονισμού αυτού μπορεί να γίνει μόνο εφόσον: 

(α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τη συ¬ 
γκεκριμένη άδεια και 

(β) η τροποποίηση δεν θέτει άλλους Κατόχους Άδειας 
σε εμφανώς μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών 
τους. 

2. Η τροποποίηση κατά το παρόν άρθρο ακολουθεί τη 
διαδικασία δημοσιοποίησης και αντιρρήσεων, καθώς και 
τις σχετικές προθεσμίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο 

16. 

3. Η τροποποίηση όρωντης άδειας, βάσειτου παρόντος 
άρθρου, δεν επηρεάζει την ισχύ άλλων όρων της άδειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
Κυρώσεις 
Άρθρο 19 
Ανάκληση Αδειών 

1. Άδεια ανακαλείται σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τον Κα¬ 
νονισμό αυτόν. 

2. Επίσης, άδεια μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη ή εισήγηση της 
ΡΑΕ, εφόσον: 

(α) ο Κάτοχος Άδειας παραβαίνει το Νόμο, τον Κανονι¬ 
σμό αυτόν, ή όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς που 
προβλέπονται στην άδειά του, ή 

(β) η χορήγηση της άδειας βασίσθηκε σε εσφαλμένα ή 
παραπλανητικά στοιχεία. 

Άρθρο 20 

Διαδικασία Ανάκλησης 

1. Σε περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις ανά¬ 


κλησης άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 19, η ΡΑΕ κοινο¬ 
ποιεί αιτιολογημένη πράξη διαπίστωσης παράβασης 
στον Κάτοχο Άδειας, στην οποία περιγράφεται η παρά¬ 
βαση και τίθεται η προθεσμία εντός της οποίαςο Κάτοχος 
της Άδειας πρέπει να συ μμορφωθεί προς τις νόμιμες υπο¬ 
χρεώσεις του, Η ΡΑΕ ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό 
Ανάπτυξης. 

2 Εάν ο Κάτοχος της Άδειας δεν συμμορφωθεί εμπρό¬ 
θεσμα ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της 
ΡΑΕ, εκδίδει αιτιολογημένη πράξη σχετικά με την αποδο¬ 
χή ή απόρριψη της εισήγησης, η οποία κοινοποιείται στον 
Κάτοχο της Άδειας και γνωστοποιείται στη ΡΑΕ, και εφό¬ 
σον το κρίνει σκόπιμο προβαίνει στην ανάκληση της άδει¬ 
ας. 

Άρθρο 21 
Πρόστιμα 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων 
που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτόν η ΡΑΕ μπο¬ 
ρεί να επιβάλειτα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 
33 του Νόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
Εξαιρέσεις 
Άρθρο 22 

Εξαιρέσεις από την Υποχρέωση Χορήγησης Άδειας 

1. Από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εξαι¬ 
ρούνται τα πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 
από εγκαταστάσεις που προβλέπονται στις υπό στοιχεία 
(α) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Νό¬ 
μου. 

2. Από την υποχρέωση κατοχής άδειας προμήθειας 
εξαιρούνται τα πρόσωπα που προμηθεύουν ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά από εγκαταστά¬ 
σεις παραγωγής για τις οποίες έχει χορηγηθεί εξαίρεση 
από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Για τη χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λή¬ 
ψης άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση 
κατοχής άδειας προμήθειας αποφασίζει η ΡΑΕ με αιτιολο¬ 
γημένη πράξη, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδια¬ 
φερομένου. Η εξαίρεση χορηγείται για ορισμένο χρόνο. 

4. Γ ια τη χορήγηση εξαίρεσης ακολουθούνται οι διαδι¬ 
κασίες όπως προβλέπονται στα άρθρα 3 έως και 7του Κα¬ 
νονισμού αυτού. 

5. Η ΡΑΕ κοινοποιείτην απόφασή της στον αιτούντα, την 
καταχωρεί στο μητρώο αδειών με την ένδειξη εξαίρεσης, 
τη δημοσιοποιεί με τρόπο που η ΡΑΕ θεωρεί κατάλληλο 
και τη γνωστοποιεί στον Υπουργό Ανάπτυξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
Απορρίψεις Αιτήσεων 
Άρθρο 23 

Απορρίψεις Αιτήσεων για Χορήγηση Αδειών και Εξαιρέ¬ 
σεων 

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την απόρρι¬ 
ψη αίτησης για χορήγηση άδειας ή η απόφαση της ΡΑΕ 
για την απόρριψη αίτησης εξαίρεσης από την υποχρέωση 
λήψης άδειας κοινοποιείται στον αιτούντα περιλαμβανο- 
μένων των λόγων της απόρριψης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
Διάφορα Θέματα 
Άρθρο 24 

Αρμοδιότητα Επιβολής Προσθέτων Υποχρεώσεων 

1. Η απόφαση με την οποία ο Υπουργός Ανάπτυξης επι¬ 
βάλλει στους Κατόχους Αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Νόμου 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημο¬ 
σιοποιείται στους Κατόχους Αδειών και κοινοποιείται στη 
ΡΑΕ. 

2. Η απόφαση αυτή καθορίζει την προθεσμία εντός της 
οποίας οι Κάτοχοι Αδειών υποχρεούνται να συμμορφω¬ 
θούν με την απόφαση αυτή. 

3. Ειδικά για τις περιπτώσεις υποχρεώσεων παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με το με στοιχείο 
(α) εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Νόμου, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης δημοσιοποιεί σχέδιο απόφασης 
και καθορίζει προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότε¬ 
ρη των 15 ημερών εντός της οποίας μπορούν να προβλη¬ 
θούν αντιρρήσεις από πρόσωπα που έχουν έννομο συμ¬ 
φέρον. 

Άρθρο 25 

Μεταβίβαση Άδειας 

1. Ό Κάτοχος Άδειας μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά 
του σε άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις 


όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2. Προκειμένου να μεταβι- 
βασθείη άδεια: 

(α) ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει αίτηση στον Υπουργό 
Ανάπτυξης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερο¬ 
μηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης, παρέχοντας τις 
αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το πρό¬ 
σωπο στο οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει την άδεια ανα- 
φέροντας και τους λόγους της μεταβίβασης, 

(β) το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η 
άδεια υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πλήρη στοι¬ 
χεία όπως απαιτούνται σύμφωνα μετά Παραρτήματα 1 ή 
2 ανάλογα με την περίπτωση, 

(γ) το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η 
άδεια δημοσιοποιεί περίληψη της αίτησης μεταβίβασης 
σύμφωνα με το Άρθρο 6. 

2. Για την εξέταση αίτησης μεταβίβασης άδειας ακο¬ 
λουθείται η διαδικασία που προβλέπεται σχετικά με αίτη¬ 
ση χορήγησης άδειας στον Κανονισμό αυτόν. 

Άρθρο 26 

Ισχύς του Κανονισμού 

1. Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2000 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
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Παράρτημα 1 

Μέρος 1: Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) 


Μέρος 1-1Α 


1 . 

Πλήρες όνομα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
επωνυμία του 

2. 

Διεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της 
έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 

3. 

Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το 
οποίο ορίζει ο αϊτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των 
εγγράφων που κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας 

α 

Όταν ο αϊτών είναι εταιρεία, τα ονόματα των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου αυτής 

5. 

Όταν ο αϊτών, ή μέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται 
εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των μετοχών της εταιρείας αυτής, οι 
οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 


Μέρος 1-1Β 


6. 

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας 

7. 

Επιθυμητή διάρκεια ισχύος της άδειας 

8. 

Προτεινόμενη θέση ανέγερσης της εγκατάστασης παραγωγής 

9. 

Περιγραφή του(των) καυσίμου(ων) ή της πρωτογενούς μορφής ενέργειας που 
θα χρησιμοποιεί η εγκατάσταση παραγωγής, του τρόπου τροφοδοσίας της με 
καύσιμο, καθώς και της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιεί για την παραγωγή 
ενέργειας 

10. 

Ισχύς και τύπος κάθε μονάδας της εγκατάστασης παραγωγής (Μ \Ν) 

11. 

Ημερομηνία κατά την οποία η εγκατάσταση παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε 
εμπορική λειτουργία 


Μέρος 1-1Γ 


12. 

Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία 
έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση με την 
παραγωγή ή την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

13. 

Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, εκτός από δραστηριότητες 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες ασκεί ο αϊτών 

14. 

Υποβολή από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης ότι σε περίπτωση που θα του 
χορηγηθεί η άδεια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 «Τήρηση 
λογαριασμών από κατόχους αδειών» του Νόμου και αναλυτικά στοιχεία του 
σχεδιασμού που θα εφαρμόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. 
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Μέρος 2: Έγγραφα και Στοιχεία που Συνοδεύουν την Αίτηση 
για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Σημείωση: Για αιτήσεις που αφορούν εγκαταστάσεις παραγωγής με μέγιστη καθαρή 
ισχύ κάτω των 50Μ\Λ/ δεν απαιτούνται οι πληροφορίες των παραγράφων 9 και 10 


Μέρος 1-2Α 


1 . 

Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες 
δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών. 

2. 

Πρόσφατες λογιστικές καταστάσεις που τηρούνται από τον αιτούντα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ισολογισμοί των 
τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες 
εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και 
αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων. 


Μέρος 1-2Β 


3. 

Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος στο οποίο 
αφορά η αίτηση, για τα επόμενα πέντε χρόνια, η οποία τουλάχιστον 
περιλαμβάνει: 

1 

(α) τη μέση ωριαία καθαρή ισχύ (Μ\Λ/) που αναμένεται να είναι διαθέσιμη 
από την εγκατάσταση παραγωγής στο Σύστημα οποτεδήποτε ζητηθεί και 
τη μέγιστη καθαρή ισχύ (Μ\Λ/) που μπορεί να διαθέσει η εγκατάσταση 
παραγωγής στο Σύστημα. 


(β) την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης παραγωγής, 

■ 

(γ) τον αριθμό των μονάδων παραγωγής της εγκατάστασης παραγωγής και 
την ισχύ κάθε μίας, 

1 

(δ) χάρτη ή χάρτες και σχεδιαγράμματα που επαρκούν για τον προσδιορισμό 
της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης παραγωγής, και στοιχεία που 
τεκμηριώνουν την κατοχή από τον αιτούντα κατάλληλης έκτασης για την 
κατασκευή, τροφοδοσία με καύσιμο και ασφαλή λειτουργία της 
εγκατάστασης παραγωγής 

I 

(ε) ετήσιες προβλέψεις κόστους παραγωγής ταξινομημένου σε σταθερό και 
μεταβλητό κόστος, πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, εσόδων και πηγές 
χρηματοδότησης του έργου, με αναφορά των παραδοχών στις οποίες 
βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία. 

■ 

Αναλυτικά στοιχεία για, τις σημαντικού ύψους, αναμενόμενες μεταγενέστερες 
εκροές κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων και εκροών για την αποξήλωση των 
εγκαταστάσεων. 

5. 

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής, πρόγραμμα εκτέλεσης δοκιμών και 
αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης 
παραγωγής. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέρος 1-2Γ 


6. 

Μελέτη σκοπιμότητας που τουλάχιστον περιλαμβάνει: 


(α) Τεχνική περιγραφή του έργου (κατασκευή και λειτουργία). 


(β) Προκαταρκτική εκτίμηση του τρόπου και κόστους σύνδεσης με το 
Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

1 

(γ) Προγραμματισμό λειτουργίας του σταθμού, σε σχέση με το Σύστημα. 


(δ) Προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τοπικό ή 
γενικό επίπεδο 


(ε) Προγραμματισμό για την εξασφάλιση της προμήθειας και της 
τροφοδοσίας σε καύσιμο. 


(στ) Κατά προσέγγιση εκτίμηση του κόστους επένδυσης 

■ 

(ζ) Προσδοκώμενο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τυχόν άλλης 
παραγόμενης μορφής ενέργειας, ταξινομημένο σε σταθερό και μεταβλητό 
κόστος. 

■ 

(η) Προσδοκώμενη αγορά για την πώληση της ενέργειας που πρόκειται να 
παραχθεί. 

■ 

Σχεδιασμός για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, όπου 
ισχύουν. 

8. 

Σε περίπτωση αιτήσεων που αφορούν υδροηλεκτρικές μονάδες, λεπτομερή 
στοιχεία που τεκμηριώνουν την ένταξη της μονάδας σε ολοκληρωμένο 
σχεδίασμά ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της 
οικείας υδρολογικής λεκάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/1987. 


Μέρος 1-2Δ 


9. 

Συνοπτικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο που θα παρέχει 
την προβλεπόμενη ταμειακή ροή αναλυμένη στις κύριες κατηγορίες εισροών 
και εκροών κατά τη διάρκεια είτε 


(α) της περιόδου χρηματοδοτήσεως, είτε 


(β) της τεχνικής διάρκειας ζωής και έργου, εάν είναι μακρύτερη. 

10. 

Προτεινόμενη δομή κεφαλαίου και προβλεπόμενος τρόπος και πηγές 
χρηματοδότησης του έργου. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


20201 



Μέρος 1 /Εντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) 

Μέρος 2-1Α 

1. Πλήρες όνομα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
επωνυμία του 

2. Διεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της 
έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 

3. Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το 
οποίο ορίζει ο αϊτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των 
εγγράφων που κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας 

4. Όταν ο αϊτών είναι εταιρεία, τα ονόματα των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου αυτής 

5. Όταν ο αϊτών, ή μέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται 
εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των μετοχών της εταιρείας αυτής, οι 
οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

Μέρος 2-1Β 

6. Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας 

7. Επιθυμητή διάρκεια ισχύος της άδειας 

8. Αναλυτικά στοιχεία για τον εκτιμώμενη συνολική καμπύλη φορτίου των 
πελατών που θα προμηθεύει, το είδος των πελατών και τα εκτιμώμενα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους 

9. Το δυναμικό παραγωγής που έχει στην κυριότητά του ο αϊτών και το οποίο 
είναι εγκατεστημένο σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 
διαθέσιμο σύμφωνα με την αίτησή του 

10. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η άδεια θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 24 «Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» του Νόμου και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασμού που θα 
εφαρμόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές 

Μέρος 2-1Γ 

12. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία 
έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση με την 
παραγωγή ή την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

13. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, εκτός από δραστηριότητες 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες ασκεί ο αϊτών 

14. Υποβολή από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης ότι σε περίπτωση που θα του 
χορηγηθεί η άδεια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 «Τήρηση 
λογαριασμών από κατόχους αδειών» του Νόμου και αναλυτικά στοιχεία του 
σχεδιασμού που θα εφαρμόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέρος 2: Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να 
Συνοδεύουν την Αίτηση για Χορήγηση Άδειας 

Προμήθειας 


Μέρος 2-2Α 


1 . 

Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες 
δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών. 

2. 

Πρόσφατες λογιστικές καταστάσεις που τηρούνται από τον αιτούντα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ισολογισμοί των 
τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες 
εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και 
αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων. 


Μέρος 2-2Β 


Αναλυτικά στοιχεία του δυναμικού παραγωγής που είναι εγκαταστημένο σε 
Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ο αϊτών έχει στην κυριότητα 
του και είναι διαθέσιμο στα πλαίσια της αίτησης. 


Πλήρη στοιχεία των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για να εξασφαλισθεί η 
διαθεσιμότητα της αναγκαίας εφεδρείας σε δυναμικό παραγωγής που είναι 
εγκατεστημένο σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Στην περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχει ο αϊτών σε σχέση με τον 
όρο 9 του εντύπου της αιτήσεως περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις παραγωγής 
που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, πλήρη στοιχεία των ρυθμίσεων που έχουν γίνει 
για να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα της αναγκαίας δυναμικότητας των 
Συστημάτων μεταφοράς και των διασυνδέσεων για τη μεταφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα προμηθεύει σύμφωνα με την αίτησή του. 


Μέρος 2-2Γ 


6. 

Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος στο οποίο 
αφορά η αίτηση, για τα επόμενα πέντε χρόνια, η οποία περιλαμβάνει ιδίως: 

1 

(α) Αναλυτικά στοιχεία των εγκαταστάσεων παραγωγής από τις οποίες ο 
αϊτών προτίθεται να προμηθεύεται την ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα 
προμηθεύει, 


(β) την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων παραγωγής οι 
οποίες συνδέονται με την αίτηση, 

1 

(γ) πρόβλεψη της ετήσιας μέγιστης ζήτησης (Μ\Λ/) που προμηθεύει με 
ανάλυση της ζήτησης για κάθε κατηγορία πελατών π.χ. βιομηχανικών, 
εμπορικών κ.λ.π. καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας (<3\Λ/ό) που θα 
προμηθεύει, 

■ 

(δ) ετήσιες προβλέψεις κόστους, εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας και χρηματοδοτικού προγράμματος 

■ 

Σχεδιασμός για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, όπου 
ισχύουν. 

8. 

Εκτιμήσεις καθαρών ετήσιων ταμειακών ροών για μεταγενέστερες περιόδους 
επαρκείς για να αποδειχτεί η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου στο 
οποίο αφορά η αίτηση. 
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Παράρτηιια 3 

Έντυπο Αίτησης για Εξαίρεση από την Υποχρέωση 
Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) 


Μέρος 3-1Α 

1 . 

Πλήρες όνομα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
επωνυμία του 

2. 

Διεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της 
έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 

3. 

Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το 
οποίο ορίζει ο αϊτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των 
εγγράφων που κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας 

Β 

Όταν ο αϊτών είναι εταιρεία, τα ονόματα των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου αυτής 

5. 

Όταν ο αϊτών, ή μέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται 
εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των μετοχών της εταιρείας αυτής, οι 
οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

Μέρος 3-1Β 

6. 

Λεπτομερής αιτιολόγηση της εξαίρεσης σύμφωνα με το Άρθρο 22 του 
Κανονισμού αυτού 

Β 

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος της εξαίρεσης 

8. 

Επιθυμητή διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης 

9. 

Προτεινόμενη θέση ανέγερσης της εγκατάστασης παραγωγής 

10. 

Περιγραφή του(ων) καυσίμου(ων) ή της πρωτογενούς μορφής ενέργειας που 
θα χρησιμοποιεί η εγκατάσταση παραγωγής, του τρόπου τροφοδοσίας της με 
καύσιμο, καθώς και της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιεί για την παραγωγή 
ενέργειας 

11. 

Ισχύς και τύπος κάθε μονάδας της εγκατάστασης παραγωγής (Μ\Λ/) 

12. 

Ημερομηνία κατά την οποία η εγκατάσταση παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε 
εμπορική λειτουργία 

Μέρος 3-1Γ 

13. 

Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία 
έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση με την 
παραγωγή ή την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Παοάρτηυα 4 

Έντυπο Αίτησης για Εξαίρεση από την Υποχρέωση Κατοχής 
Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) 


Μέρος 4-1Α 

1 . 

Πλήρες όνομα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
επωνυμία του 

2. 

Διεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της 
έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 

3. 

Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το 
οποίο ορίζει ο αϊτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των 
εγγράφων κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας 

α 

Όταν ο αϊτών είναι εταιρεία, τα ονόματα των μελών του Διοικητικού της 
Συμβουλίου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου αυτής 

5. 

Όταν ο αϊτών, ή μέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται 
εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των μετοχών της εταιρείας αυτής, οι 
οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

Μέρος 4-1Β 

6. 

Λεπτομερής αιτιολόγηση της εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 24 του Νόμου 

Β 

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος της εξαίρεσης 

8. 

Επιθυμητή διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης 

9. 

Αναλυτικά στοιχεία του δυναμικού παραγωγής που εξαιρείται από την 
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 του Νόμου, καθώς και του τρόπου χρήσης του δυναμικού αυτού 
ώστε να εξυπηρετείται η κατανάλωση για την οποία ζητείται εξαίρεση από την 
υποχρέωση κατοχής άδειας προμήθειας. 

Μέρος 4-1Γ 

10. 

Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία 
έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση με την 
παραγωγή ή την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Παράρτημα 5 

Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Αντικείμενο της Άδειας 

Ο/Η .. κάτοχος της άδειας αυτής, εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει και τους όρους που ακολουθούν, να 
κατασκευάσει το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [... επωνυμία ...], στη 
θέση [... τόπος ...], που λειτουργεί με [... καύσιμο/α - πρωτογενής μορφή ενέργειας 
...] και έχει μέγιστη καθαρή ισχύ [ ... ] ηλεκτρικών Μ\ΑΙ και μέγιστη καθαρή ισχύ | ... ] 
θερμικών Μ\Λ/ σε περίπτωση εργοστασίου συμπαραγωγής και να παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια από αυτό το εργοστάσιο παραγωγής και, σε περίπτωση εργοστασίου 
συμπαραγωγής, θερμική ενέργεια. 

2. Ορισμοί 

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν 
το περιεχόμενο που καθορίζεται στο νόμο 2773/1999 όπως ισχύει ή στον Κανονισμό 
Αδειών. 

3. Παροχή Στοιχείων 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του 
ζητά, προκειμένου να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της. 

4. Διεξαγωγή ελέγχων 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός εύλογου χρόνου, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση 
που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 

5. Τήρηση λογαριασμών 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο 
άρθρο 30 του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών 
και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, 
εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί δημοσιεύονται υποχρεωτικά. 

6. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας ή Αλλαγή Σύνθεσης Κοινοπραξίας 

1. Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να 
γνωστοποιήσει αμέσως στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που 
επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας ή εταιρείας που είναι μέλος της κοινοπραξίας ή 
σχετικά με κάθε αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας. 

2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταβολή ελέγχου ή την 
αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός 
μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από 
γνώμη της ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την 
ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Αδειών. 

3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι: 

(α) αυτή που προσδιορίζεται στο νόμο 703/77 όπως ισχύει, καθώς και 

(β) οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείμενο τις μετοχές του 
κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύμφωνα 
με τους κανόνες λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

7. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων 

1. Όταν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωμά του σε περιουσιακό 
του στοιχείο, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη διάθεση. Οποιαδήποτε 
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περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας 
εφόσον του ζητηθεί. 

2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη διάθεση δικαιώματος του 
σε περιουσιακό του στοιχείο, εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από 
την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της 
ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να 
κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Αδειών. 

3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε 
ακίνητο ή εξοπλισμός σημαντικής αξίας που χρησιμοποιείται για την άσκηση 
δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή. 

8. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή λειτουργίας του 
Εργοστασίου 

1. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να πραγματοποιήσει 
κατασκευές ή μετατροπές που επηρεάζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά των 
εγκαταστάσεών του στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή να διακόψει οριστικά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα τη 
λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος της άδειας 
οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη ενέργεια. Οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον 
του ζητηθεί. 

2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τις ενέργειες αυτές αν μετά 
από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει 
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο 
Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός 
από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή 
ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 

9. Υποχρέωση σεβασμού Κωδίκων 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισμούς που 
διέπουν τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

10. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος 

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με το Διαχειριστή του Συστήματος 
(Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις 
συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήματος και τη 
λειτουργία του εργοστασίου του στα πλαίσια του Συστήματος. 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών. 

11. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ιδίως σχετικά με κάθε οικονομική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα 
αυτού ή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που 
δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό και να μην προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση 
τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά. 

12. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να: 
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(α) τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 
31 του Νόμου, 

(β) τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο 
χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής, 

(γ) τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του. 

13. Πρόσθετες Υποχρεώσεις 

1. [ ... Ειδικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ. 3 περ. α του νόμου 
2773/1999 όπως ισχύει, που επιβάλλονται κατά την χορήγηση της παρούσας άδειας 
- 1 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης, που εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ. 3 του νόμου 2773/1999 
όπως ισχύει, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα 
μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. 

14. Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 

Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό 
οφείλει να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον ολοκληρωμένο σχεδίασμά 
ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας 
υδρολογικής λεκάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1739/1987 (ΦΕΚ Α’ 201), 
όπως ισχύει και του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του. 

15. Τέλη 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

16. Διάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση 

1. Η άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα [ ... ] ετών. Η διάρκεια ισχύος της 
άδειας μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την ευχέρεια, να ανακαλέσει την άδεια αυτή, μετά 
από γνώμη της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του 
Κανονισμού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της 
άδειας στον Υπουργό. 

(β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Όρους 6 έως και 8 της άδειας 
αυτής. 

(γ) Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της 
είσπραξης οφειλόμενων τελών ή προστίμων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. 

(δ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ’ επανάληψη και συστηματικά 
το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής. 

(ε) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει 
χορηγηθεί η άδεια, και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει. 

(στ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες, 
για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια. 

(η) Όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση. 
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Παράρτημα 6 

Γ ενικοί Όροι για την Άδεια Προμήθειας σε Επιλέγοντα Πελάτη 


1. Αντικείμενο της Άδειας 

Ο/Η . κάτοχος της άδειας αυτής, εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει και τους όρους που ακολουθούν, να 
προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε Επιλέγοντες Πελάτες για Ανώτατη Ζήτηση που 
συνολικά δεν υπερβαίνει τα [... X ...] Μ\Λ/. 

2. Ορισμοί 

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν 
το περιεχόμενο που καθορίζεται στο νόμο 2773/1999 όπως ισχύει ή στον Κανονισμό 
Αδειών. 

3. Παροχή Στοιχείων 

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία 
που του ζητά, προκειμένου να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της. 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί ενημερωμένο μητρώο των πελατών που 
περιλαμβάνει ιδίως το όνομα ή επωνυμία του πελάτη και τα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά του πελάτη. Το μητρώο αυτό και οι μεταβολές του γνωστοποιούνται 
στη ΡΑΕ, στο Διαχειριστή του Συστήματος και στο Διαχειριστή του Δικτύου στην 
περίπτωση που οι πελάτες του συνδέονται στο Δίκτυο. 

4. Διεξαγωγή ελέγχων 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός εύλογου χρόνου, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση 
που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 

5. Τήρηση λογαριασμών 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο 
άρθρο 30 του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών 
και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, 
εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί δημοσιεύονται υποχρεωτικά. 

6. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας ή Αλλαγή Σύνθεσης Κοινοπραξίας 

1. Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να 
γνωστοποιήσει αμέσως στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που 
επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας ή εταιρείας που είναι μέλος της κοινοπραξίας ή 
σχετικά με κάθε αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας. 

2. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταβολή ελέγχου ή την 
αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός 
μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από 
γνώμη της ΡΑΕ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την 
ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Αδειών. 

3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι: 

(α) αυτή που προσδιορίζεται στο νόμο 703/77 όπως ισχύει, καθώς και 
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(β) οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείμενο τις μετοχές του 
κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύμφωνα 
με τους κανόνες λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

7. Επαρκές Δυναμικό Παραγωγής 

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να έχει στην κυριότητά του επαρκές δυναμικό 
παραγωγής εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του οποίου η συνολική καθαρή ηλεκτρική ισχύς δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη της ανώτατης ζήτησης που προβλέπεται στον όρο 1 της άδειας αυτής. Το 
δυναμικό αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο στο Σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην διακόπτεται ο εφοδιασμός των Πελατών του κατόχου της άδειας λόγω μη 
διαθεσιμότητας του δυναμικού αυτού. Τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία των 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συγκροτούν το επαρκές δυναμικό 
παραγωγής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της άδειας αυτής. 

2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να μεταβάλει στοιχεία ή 
χαρακτηριστικά του δυναμικού παραγωγής ή να προβεί σε μεταβολές που 
επηρεάζουν την κυριότητα ή τη διαθεσιμότητα του δυναμικού παραγωγής που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφους στον 
Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη 
μεταβολή. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται 
από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 

3. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει μεταβολές στο Παράρτημα 
Α της άδειάς του, εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί 
εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη 
διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αδειών. 

8. Ισχύς Εφεδρείας 

1. Ο κάτοχος της άδειας εγγυάται τη διαθεσιμότητα εφεδρείας στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αντιπροσωπεύει συνολικά 
καθαρή ηλεκτρική ισχύ όχι μικρότερη από 15% της ανώτατης ζήτησης που 
προβλέπεται στον όρο 1 της άδειας αυτής. Η εφεδρεία αυτή πρέπει να είναι 
διαθέσιμη στο Σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακόπτεται ο εφοδιασμός 
των Πελατών του κατόχου της άδειας λόγω μη διαθεσιμότητας της εφεδρείας αυτής. 
Στο Παράρτημα Β της άδειας αυτής περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
τη διαθεσιμότητα της εφεδρείας αυτής σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 
2773/1999 όπως ισχύει. 

2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να μεταβάλει στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της 
άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη 
σκοπούμενη μεταβολή. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να 
γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 

3. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει μεταβολές στο Παράρτημα 
Β της άδειάς του, εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί 
εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη 
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διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αδειών. 

9. Σύστημα Μεταφοράς και Ισχύς Διασύνδεσης 

1. Στην περίπτωση που το δυναμικό παραγωγής του όρου 7 ή η ισχύς εφεδρείας 
του όρου 8 βρίσκονται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει 
να φροντίζει για τη διαθεσιμότητα του αναγκαίου δυναμικού μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω των συστημάτων μεταφοράς και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακόπτεται ο εφοδιασμός των Πελατών του λόγω μη 
διαθεσιμότητας του αναγκαίου δυναμικού μεταφοράς και διασυνδέσεων. Στο 
Παράρτημα Γ της άδειας αυτής περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
διαθεσιμότητα της αναγκαίας δυναμικότητας των συστημάτων μεταφοράς και των 
διασυνδέσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει. 

2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να μεταβάλει στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον 
Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σκοπούμενη 
μεταβολή. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται 
από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 

3. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να πραγματοποιήσει μεταβολές στο Παράρτημα Γ 
της άδειός του, εφόσον μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί 
εγγράφως ή δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη 
διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αδειών. 

10. Εξισορρόττηση Ανώτατης Ζήτησης και Επαρκούς Δυναμικού 
Παραγωγής 

1. Όταν λόγω μη αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης, η πραγματική ή η 
αναμενόμενη ανώτατη ζήτηση των πελατών του υπερβαίνει το 8% της ανώτατης 
ζήτησης που προβλέπεται στον όρο 1 της άδειός του, ο κάτοχος της άδειας οφείλει 
αμέσως να ενημερώσει τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ και να λάβει μέτρα που 
διασφαλίζουν το επαρκές δυναμικό παραγωγής που προσδιορίζεται στον όρο 7 της 
άδειός του είναι τουλάχιστον ίσο με την ανώτατη ζήτηση των πελατών του. Τα μέτρα 
αυτά, τα οποία πρέπει να γνωστοποιήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ, 
μπορούν να είναι: 

(α) Μέτρα που αποσκοπούν στην αναγκαία αύξηση του κατά τον όρο 7 της 
άδειός του επαρκούς δυναμικού παραγωγής, της κατά τον όρο 8 
εφεδρείας και εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση του κατά τον όρο 9 
αναγκαίου δυναμικού μεταφοράς και διασύνδέσης. 

(β) Μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της συνολικής ανώτατης ζήτησης 
των πελατών του, είτε μέσω διαχείρισης της ζήτησης ή με μεταφορά 
πελατών σε άλλους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

(γ) Κάθε άλλα μέτρα, που θεωρούνται όμως προσωρινής ισχύος, όπως η 
σύναψη συμβάσεων με κατόχους άδειας παραγωγής για πρόσθετη ισχύ 
παραγωγής, ή έκτακτες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση 
αυτή ο κάτοχος της άδειας πρέπει να προσδιορίσει τη διάρκεια ισχύος 
των προσωρινών μέτρων. 
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2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη 
γνωστοποίηση των μέτρων που λαμβάνει κατά την παράγραφο 1 του όρου αυτού να 
υποβάλει αίτηση τροποποίησης της άδειός του σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 

3. Ο κάτοχος της άδειας δεν επιτρέπεται να συνάπτει πρόσθετες συμβάσεις 
προμήθειας με πελάτες, εάν λόγω αυτών διαταράσσεται ή ανατρέπεται η ισορροπία 
μεταξύ του επαρκούς δυναμικού παραγωγής και της ανώτατης ζήτησης των πελατών 
του. 

11. Υποχρέωση σεβασμού Κωδίκων 

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισμούς 
που διέπουν τη δραστηριότητά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που 
να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των πελατών του χωρίς καμία διάκριση και να τηρεί 
τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες. 

3. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο κάτοχος της άδειας τηρεί κάθε 
άλλο κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά του. 

12. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος 

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με το Διαχειριστή του Συστήματος 
(Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις 
συμβάσεις που απαιτούνται για τη χρήση του Συστήματος και των διασυνδέσεων. 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών. 

13. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ιδίως σχετικά με κάθε οικονομική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα 
αυτού ή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που 
δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό και να μην προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση 
τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά. 

14. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να: 

(α) τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 
31 του Νόμου, 

(β) τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο 
χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής, 

(γ) τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του. 

15. Πρόσθετες Υποχρεώσεις 

1. [ ... Ειδικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ. 3 περ. α του νόμου 
2773/1999 όπως ισχύει, που επιβάλλονται κατά την χορήγηση της παρούσας άδειας 
... ] 

2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης, που εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ. 3 του νόμου 2773/1999 
όπως ισχύει, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα 
μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. 
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16. Τέλη 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

17. Διάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση 

1. Η άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα [ ... ] ετών. Η διάρκεια ισχύος της 
άδειας μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την ευχέρεια, να ανακαλέσει την άδεια αυτή, μετά 
από γνώμη της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του 
Κανονισμού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της 
άδειας στον Υπουργό. 

(β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Όρους 6 έως και 9 της άδειας 
αυτής. 

(γ) Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της 
είσπραξης οφειλόμενων τελών ή προστίμων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. 

(δ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ’ επανάληψη και συστηματικά 
το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής. 

(ε) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει 
χορηγηθεί η άδεια, και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 2773/1999 όπως ισχύει. 

(στ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες, 
για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια. 

(η) Όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση. 

Παράρτημα Α 

[... χαρακτηριστικά και στοιχεία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
συγκροτούν το επαρκές δυναμικό παραγωγής ... ] 

Παράρτημα Β 

[... στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα της εφεδρείας ... ] 

Παράρτημα Γ 

[ ... στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας δυναμικότητας των 
συστημάτων μεταφοράς και των διασυνδέσεων ... ]. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




